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les ateliers on dans plusieurs etablissements civils, tels que les hopi-

taux, les casernes, les lieux d'assenoblee.

On pourrait avoir egard, clans ces cliverses applications, aux cir-
constances accessoires qui modifientles consequences du calcul, coninie
I'inegale epaisseur des differentes parties de 1'enceinte, 1'introduction
de Fair, etc.; mais ees details nous ecarteraient de notre objet princi-
pal qui est la demonstration exacte des principes generaux.

An reste, nous n'awns considere, dans ce qui vient d'etre dit, que
1'etat permanent des temperatures dans les espaces clos. On exprime
aussi par le calcul Petat variable qui le precede, on celui qui com-
mence a avoir lieu lorsqu'on retranche le foyer, et I'on peutconnaitre
par la comment les proprietesspecifiquesdes corps que Ton eniploie ou
leurs dimensions influent sur les progres et sur la duree de rechaui'fe-
ment; mais cette recherche exige une analyse differente, dont on <vx~
posera les principes dans les Chapitres suivants.

SECTION TIL

DU  MOUV-E.MErsT   UNIFORHE  DE  LA  CHA.LEUB   SUIVANT   LES   TROIS   DIMENSIONS.

92.

Nous n'avons considere jusqu'ici que le mouvement unifornie de la
chaleur suivant une seule dimension. II est facile d'appliqucr les
memes principes au cas ou la chaleur se propage uniform ement dans
trois directions orthogonales.

Supposons que les differents points d'un solide cornpris entre six
plans .rectangulaires aient actuellement des temperatures iuegales et
representees par 1'equation lineaire

x,y, z etant les coordonnees rectangulaires d'une molecule dont la
temperature est 9. Supposons encore que des causes exterieurcs quel-
eonques, agissant sur les six faces du prisme, conservent a chacunevenu
